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Quienes somos 



□ □ 


X-PLAY es una empresa de servicios en areas de la Climatizacion, Automatismo 
Industrial, Distribucion Electrica en B.T. y Mantenimiento Integral. 

X-PLAY ha desarrollando esta labor en toda la provincia de Salta desde el ano 2006 
en adelante, trabajando cumplidamente a fin de satisfacer las demandas de estos 
servicios en la provincia del norte Argentine (Salta), tanto en el area Industrial come en 
la construccion de casas y edificios con tecnologla de ultima generacion. 

Durante esta ultima decada la empresa extendio sus fronteras comerciales realizando 
trabajos fuera de la provincia de Salta abarcando contrataciones en la provincia de 
Jujuy y Santiago del Estero, lo que a su vez nos permitio crecer comercialmente 
incrementado nuestra infraestructura y posicionandonos en el mercado del Norte 
Argentine (Salta, Jujuy, Tucuman, Santiago del Estero) como una empresa de 
competencia. 

Nuestra infraestructura y dotacion actual nos permite brindar una rapida respuesta a 
todas aquellas demandas que surgen de nuestros clientes con caracter de urgencia 
brindandosele soluciones apropiadas a cada una de sus necesidades. 

X-PLAY cuenta con personal profesional capacitado y debidamente formado en 
Electricidad y Electronica Industrial para realizar de manera confiable y efectiva el 
diseno, la logistica, la planificacion, la instalacion y la puesta en marcha de 
equipamiento termomecanico, como asi tambien la automatizacion de los mismos. 
Ponemos todo nuestro empeno para mejorar el diseno de las instalaciones y proponer 
un correcto mantenimiento para la correcta funcionalidad de las mismas. 


Servicios que ofrecemos 

Nuestros servicios estan dirigidos a empresas, industrias, estudios de arquitectura, 
organismos publicos y privados que necesiten de la logistica, planificacion y ejecucion 
de proyectos electricos e instalacion de equipamiento termomecanico a nivel civil e 
industrial. 

X-PLAY realiza Logistica e Instalacion en: 

AIREACONDICIONADO 

DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJATENSION 
INSTALACION DE EQUIPAMIENTO TERMOMECANICO 


AUTOMATISMO INDUSTRIAL 
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Aire Acondicionado 



X-PLAY es agente instalador certificado de las marcas mas importantes de equipos y 
sistemas de aire acondicionado para la climatizacion residencial, comercial e 
industrial, como tambien distribuidor de las mismas en lo que a equipamiento y 
repuestos se refiere: 

Agente Instalador Certificado en: 

ELECTRA S. A. (Alta Tecnologia Israeli) 

DAIKIN AIR CONDITIONING ARGENTINA S. A. 



Equipos que Comercializamos: 

ELECTRA 

DAIKIN 

BGH 

SURREY 

Marcas de Repuestos que Comercializamos: 

ELECTRA - DAIKIN - BGH - SURREY - CARRIER 

X-PLAY brinda los siguientes servicios en el area de Climatizacion y Confort de 
ambientes: 



Logisticaen: 

Calculo y diseno de instalaciones de equipos de Aire Acondicionado 
central e individual para residencias, edificios e industrias. 

Sistemas de control para el confort de ambientes mediante 

automatizacion 

Purificaciondeaire 

Edicion de proyectos y planimetria 

Direccion y ejecucion de obras 


□ □ 
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Instalacion: 

Montaje de equipamiento de Aire Central e Individual 
Conductos y canalizacion de Aire Acondicionado Central 
Instalacion electrica. Tableros de comando y proteccion para A°A° 
Sistemas de control y comunicacion. Parametrizacion y Programacion 
Puesta en marcha 

Service: 

Reparacion de equipamiento 
Provision de insumos, repuestos y accesorios 
Mantenimiento Integral de Instalaciones 
Plan de Mantenimiento programados 


Asistencia tecnica programada y servicio de urgencia 
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Distribucion Electrica en Baja Tension 

X-PLAY realiza la planificacion, diseno e instalacion de Tablero Electricos en baja 
tension 



Logistica en: 

Calculo y diseno de la instalacion 
Edicion de proyectos y planimetria 
Direccion y ejecucion de obras 

Fabricacion y Montaje de: 

Tablero Seccional de distribucion 

Tablero de Proteccion y Comando para Fuerza Motriz 

Tablero de Correccion de Factor de Potencia 


Service: 

Mantenimiento Integral Electrico 

Plan de Mantenimiento programados 

Asistencia tecnica programada y servicio de urgencia 


Sistemas Temomecanicos 



X-PLAY realiza la logistica, calculo y montaje de maquinas electromecanicas y 
motores electricos comprendidos en el rubro de la Climatizacion Industrial, como asi 
tambien la reparacion de los mismos y sus respectivos mantenimientos. 


□ □ 
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Calculo y Montaje de: 

Bombas de agua para circuito de enfriamiento 
Motores ventiladores de Torres de enfriamientos y UTA 
Motocompresores Semihermeticos 
Condensadores y Evaporadores de Aire Acondicionado 
Sistemas Roof Top y Separados 


Service: 

Mantenimiento y reparacion de motores 
Plan de Mantenimiento programados 


Asistencia tecnica programada 
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Automatismo Industrial 

X-PLAY utiliza en el rubro del Automatismo Industrial distintas plataformas y distintos 
protocolos de comunicaclon. Entre ellas las de tipos LONWork con cable de serial o la 
de Onda Portadora mediante red electrica. 



X-PLAY se encarga de realizar la planificacion, diseno e instalacion de Tableros 
Electricos con su respective automatizacion para Instalaciones Termomecanicas 

TablerodeAutomatizacion: 


o Sistemas Inteligentes: PLC/Microcontrolador 

o Sistemas de Control para Fuerza Motriz 



BENEFICIOS DE LA AUTOMATIZACION 


Con la automatizacion Industrial se puede tener el control de: 


- Control de la climatizacion: Sectorizacion programada o por presencia, 
Encendido, Apagado, Variacion de temperature. 


Control de equipamiento automatizado: 



Monitoreo de equipamiento Industrial: Estado de procesos, alarmas, 
funcionamiento de maquinas electromecanicas, monitoreo de Tablero de 
comando y proteccion 


□ □ 
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Mantenimiento Integral 

X-PLAY realiza un estudio exhaustive de todas las instalaciones del cliente a fin de 
proponery proveer un correcto y redituable plan de Mantenimiento Integral que pueda 
satisfacer las necesidades del cliente y asegurar las prestaciones y beneficios de 
cada instalacion. 

Como su nombre lo indica “El Mantenimiento Preventive” se diseha con la idea de 
prever y anticiparse a los fallos de las maquinas, equipos y mobiliarios, encontrar y 
corregir los problemas menores antes de que estos provoquen fallas mayores. Bajo 
esa premisa se diseha el programa con frecuencias de calendario esperando con ello 
evitar los pares y obtener una alta efectividad de las instalaciones. 

BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 



- Reduce las fallas y tiempos muertos; incrementa la disponibilidad de los 
equipos e instalaciones. 

- Incrementa la vida de los equipos e instalaciones; Si tiene buen cuidado 
con los equipos puede ayudara incrementarsu vida. 

- Mejora la utilizacion de los recursos; Cuando los trabajos se realizan con 
calidad y el programa se cumple fielmente. 

- Reduce los niveles del inventario; Al tener un mantenimiento planeado 
puede reducir los niveles de existencias del almacen. 

- Ahorro; Un minimo dinero ($) ahorrado en mantenimiento representa un 
ahorro para la compahia. Cuando las instalaciones trabajan eficientemente 
el valor del ahorro es muy significativo para el cliente. 

ALGUNOS OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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Mantenimiento Preventive 



X-PLAY analiza cada instalacion y la necesidad de estas para proponer e 
implementar un eficaz servicio de mantenimiento preventive, corrective y curative con 
el firme objetivo de preserver las instalaciones para un mejor rendimiento y ahorro 
energetico. 

Este servicio a resultado muy util y eficiente en cada uno de los clientes que a 
depositado su confianza en nosotros para obtener una solucion definitiva y mejor 
rendimiento en todas sus inversiones electromecanicas. 


Actualmente aplicamos este servicio a nuestros clientes mas destacados los cuales 
detallamos abajo a mode de referenda y respaldo para garantizar la eficiencia del 
servicio: 



BANCO MACRO S. A. Mantenimiento preventive Instalaciones Elfctricas y 
Aire Acondicionado en ATM (Cajeros Automoticos) Neutrales de la 
provinciade Salta 

BANCO MACRO S. A. Mantenimiento preventive Instalciones de Aire 
Acondicionado en Sucursales y Anexos ubicados en Salta Capital e Interior 
de la provincia. 

SALTA REFRESCOS S A Mantenimiento Preventive en Instalaciones de 
Aire Acondicionado en Planta Salta (Avda. Chile) 

SALTA REFRESCOS S A Mantenimiento Instalaciones de Aire 
Acondicionado en Planta Santiago del Estero 

ALLIANCE ONE TABACCO ARG. S. A. Mantenimiento en Instalaciones de 
Aire Acondicionado en Planta el Carril - Salta 

CENTRO DE CONVENCIONES SALTA (Gran Bourg) Mantenimiento 
programado en Instalaciones de Aire Acondicionado de SAF 


□ □ 



LIBERTAD S.A. (Hiper) Sucursal Salta Mantenimiento en Instalaciones de 
Aire Acondicionado Centra y Mantenimiento en Instalaciones de Frio 
Alimentario(Suc. Salta Avda. Ex CombatientesdeMalvinasyAvda.Tavella) 


1=1 1=1 
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► insmLncianES TEnmomEcnnicns 


X-PLAY ano tras anos renueva 
la flota de todos los vehiculos 
que posee a fin de mantener los 
mismos muy bien equipados y 
dispuestos para el correcto 
desarrollo de todas las tareas 
demandadas por el cliente al 
momento de la ejecucion de un 
trabajo contratado. De esta 
manera respaldamos y 
garantizamos que el desarrollo 
de nuestra labor se realizaen 
tiempo y forma respetando el compromise adquirido para una correcta relacion 
comercial. Ponemos todo nuestro empeno para mejorar la calidad de servicio y 
performance de diseno en proyectos y rutinas de mantenimiento, a fin de asegurar 
el continue y correcto funcionamiento de todas las instalaciones que atendemos. 


X-PLAY cuenta con un amplio local comercial 
totalmente equipado para la ejecucion de todas 
sus especialidades, ubicado en calle Joaquin 
Castellanos 888 de la ciudad de Salta. El mismo 
se distribuye en Oficina de Administracion y 
Venta, Oficina Tecnica, Taller de Reparaciones y 
Deposito y Oficina de Gerencia. 

Ademas de ello tambien contamos con personal 
profesional suficiente para realizar de manera 
confiable y eficiente todos nuestros servicios 
ofrecidos. 
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Algunas Referencias 



X-PLAY cuenta con la experiencia y respaldo de haber ejecutado variadas obras en 
importantes edificios de la provincia de Salta, llevando a cabo el proyecto, la 
planificaclon y direccion de obra, como as! tambien la provision de equipos de gran 
envergadura. Cada una de estas obras ban sido concluidas en tiempo y forma y en 
excelentesterminos comerciales.Aqui algunas referencias: 

INSTALACIONESY OBRAS FINALIZADAS 

1. Ano 2006 X-Play participo como empresa sub-contratada en los trabajos de 
“Armado de tableros electricos de potencia y comando, tendido de lazo de 
comunicacion entre chiller's y manejadoras de aire, montaje y conexionado de 
economizadores en Roof-Top, puesta en marcha de sistema de Control CCN Carrier” 
en EdificioAlto Noa Shopping Salta Capital, Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta 
(Ex Av. Virrey Toledo) 702, Tel 4 311915. 

2. Aho 2007 X-Play Realizo trabajos de “Reparaciones y puesta en marcha de 2 
Chiller's Carrier con sistema de Control Carrier Hsio” en Edificio Banco Macro Casa 
Central Salta Capital, calle Espaha 550 Tel 4 322500. 


3. Ano 2013 X-Play Realizo los trabajos de “Cambio de sistema de control” 
(automatismo) de Enfriadora de Agua Carrier por sistema honeywell estandar; y 
puesta en marcha, en Edificio Banco Macro Casa Central Salta Capital, calle Espaha 
550 Tel 4 322500 



4. Aho 2013 X-Play Realizo toda la “Obra Termo-mecanica en la Remodelacion 
de Sucursal Las Lajitas Banco Macro”. Incluia Provision e Instalacion de equipo Roof 
Top 10 TR Frio/Calor por bba. Provision de 6 (seis) equipos tipo Split, Reubicacion de 
otros equipos ya instalados. Provision de sistema mecanico de extraccion e inyeccion 
de aire en sectores criticos con ventiladores axiales entubados. Provision de rejas y 
difusores para sistema por conducto. Fabricacion y montaje de conductos de 
distribucion de aire inyeccion y retorno con su respective aislacion termica. Direccion 
calle San Martin 315 - Las Lajitas - Salta, Tel 03877 494060. 


□ □ 
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5. Aho 2014 X-Play Realizo los trabajos de “Reparacion y puesta en marcha de 
Chiller 3” en Edificio Centro Convenciones Gran Bourg Salta Capital, Av. de los Incas 
S/N Centro Civico Gran Bourg. Contacto Ing. Arce. 

6. Aho 2015 X-Play Realizo trabajos de remodelacion en Sistema Aire 
Acondicionado Central en casa de Gobierno de Salta (SAF de la Gobernacion) 


Contacto de Referenda Jorge Arce Cel. 387-479 9966 Mail: jorgearce63@gmail.com 
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Algunas Referencias 

INSTALACIONES Y OBRAS FINALIZADAS 



7. Ano 2016 X-PLay Realize trabajos de “Remodelacion Sistema Industrial de 
Frio Alimentario en Salon Ventas” de Supermercado Libertad Sucursal Salta. 
Contacto de referenda Exequiel Barcelo Cel. 387-407 2626 Mail: 
ebarcelo@.libertadsa.com.a 

8. Ano 2016 X-Play realizo una importante Obra de Instalacion Termomecanica 

Remodelacion Centro de Pages NO Clientes Pcia. Jujuy Banco Macro. Contacto de 
referencia: Gelmetti Jose Luis Cel 387-521 2077 Mail: 

joseluisgelmetti@macro.com.ar 

9. X-Play Realizo Provision e Instalacion de sistema de A°A° Central en Salon 

Comercial de Banco MACRO Sucursal Las Lajitas Provincia de Salta. Contacto de 
referencia Gelmetti Jose Luis Cel 387-521 2077 Mail: 

joseluisgelmetti@macro.com.ar 
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